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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, nabij het Spaarne 
ziekenhuis en het treinstation te Hoofddorp (AD 8617), Provincie 
Noord-Holland, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de busbaan 
Zuidtangent, 04-03-2015, 2015-0000388. 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen 
bezwaar open. 
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